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Idioma igbo 


El idioma igbo o ibo (asusu Ndi Igbo ) es una lengua 
hablada en Nigeria por 18 millones de personas de la 
etnia igbo, especialmente localizados en la región 
conocida anteriormente como Biafra. Es una lengua 
tonal y usa el alfabeto latino. Forma parte de las 
lenguas Volta-Níger (Benue-Congo occidental). 

Fonología 

El igbo posee 8 fonemas vocálicos /i, i, e, a, O, o, U, 
u/ 
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Tabla de vocales del idioma igbo. 


Enlaces externos 


♦ Wikimedia Commons alberga una 
categoría multimedia sobre Idioma igbo. 
lgboguide.org - Idioma y Cultura Igbo (http://www.igboguide.org) 
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